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[image: ]Didier DESCHAMPS 
Palmarès comme joueur 
de l’équipe de France : 
1 Coupe du monde (1998) 
1 Euro (2000) 
Palmarès comme sélectionneur 
de l’équipe de France : 
1 Coupe du monde (2018) 
1 Ligue des nations (2021) 
naliste Euro (2016) 
naliste Coupe du monde (2022)
Surnom : « Dédé » 
Date et lieu de naissance : 
15 octobre 1968 à Bayonne
Taille : 1,74 m
Poids : 71kilos
Pied fort : droit
Période pro : 1985-2001
1
er
 match en EDF (joueur) : 29/04/1989 
France-Yougoslavie (0-0)
1
er
 match en EDF (sélectionneur) : 
15/08/2012 France-Uruguay (0-0)
À ce jour, le bilan de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe 
de France est impressionnant : 175 matchs disputés, dont 112 victoires, 
35nuls et 28 défaites, soit un taux de succès supéreur à 64 % ! 
Le savais-tu ?
Le sélectionneur
Nom complet : Didier Claude Deschamps 
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[image: ]L’info insolite :
Bien qu’approchant les 60 ans, 
le coach garde la ligne et une forme 
physique impressionnante. À ce propos, 
il conﬁe consacrer entre 30 et 45 minutes 
par jour au gainage, ce qui explique 
ses fameuses tablettes de chocolat ! 
Son ami et ancien coéquipier Bixente 
Lizarazu le surnomme d’ailleurs 
« le Crstiano Ronaldo 
des entraîneurs ». 
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[image: ]Les gardiens de but
Nom complet : Mike Peterson Maignan
Mike MAIGNAN
Numéro de maillot en EDF : n
o
 16
Club actuel : 
AC Milan (Italie) 
Poste : gardien de but 
Surnom : « l’Aigle », « Magic Mike » 
Date et lieu de naissance : 
3 juillet 1995 à Cayenne 
Taille : 1,91 m
Poids : 89kilos
Pied fort : droit
Début pro : 2015 
(avec le LOSC Lille)
1
re
 sélection en EDF : 07/10/2020 
France - Ukraine (7-1) 
Enfant, Mike a commencé le foot comme joueur de champ mais, 
lors d’un match de poussins, il a accepté de prendre le poste 
de gardien de but, car celui de son équipe était absent. 
Ça a été la révélation pour « Magic Mike », 
qui n’a plus jamais quitté les gants.
Le savais-tu ?
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[image: ]Les gardiens de but
Nom complet : Brce Laurche Samba
Brice SAMBA
Numéro de maillot en EDF : n
o
 1
Club actuel : 
Stade rennais FC 
Poste : gardien de but 
Surnom : « Samba » 
Date et lieu de naissance : 
25 avrl 1994 à Linzolo (Congo)
Taille : 1,87 m
Poids : 90kilos
Pied fort : gauche
Début pro : 2012 
(avec Le Havre AC) 
1
re
 sélection en EDF : 16/06/2023 
Gibraltar - France (0-3) 
En 2023, Brce a décroché la magniﬁque 
10
e
 place au Trophée LevYachine, qui désigne 
les meilleurs gardiens de but annuels du monde. 
Une superbe reconnaissance pour cet excellent 
joueur qui rayonne par sa ﬁabilité. 
Le savais-tu ?
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[image: ]Les gardiens de but
Poste : gardien de but 
Surnom : « le Chimpanzé » 
Date et lieu de naissance : 
6 novembre 2001 à Calais 
Taille : 1,89 m
Poids : 84kilos
Pied fort : droit
Début pro : 2021 
(avec le LOSC Lille) 
1
re
 sélection en EDF : 16/11/2025 
Azerbaïdjan - France (1-3) 
Nom complet : Lucas Eugène Chevalier
Lucas CHEVALIER
Durant l’été 2025, le transfert 
de Lucas au PSG a fait énormément 
de bruit. Malgré la pression, 
Lucas a immédiatement 
répondu à l’attente en remportant 
avec son équipe la ﬁnale 
de la Supercoupe de l’UEFA 
pour son tout premier match. 
Des débuts rêvés pour 
un gardien au potentiel XXL ! 
Le savais-tu ?
Numéro de maillot en EDF : n
o
 23
Club actuel : 
Pars Saint-Germain 
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L’info insolite :
Le président du club 
SC Coquelles, où Lucas a fait 
ses débuts, le surnommait 
« le Chimpanzé », car il était capable 
de faire des bonds exceptionnels 
pour chercher des ballons 
imparables. 
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[image: ]Les défenseurs
Numéro de maillot en EDF : n° 2
Club actuel : Olympique de Marseille
Poste : Défenseur central 
ou arrère droit 
Surnom : « Benji » 
Date et lieu de naissance : 
28 mars 1996 à Maubeuge
Taille : 1m86
Poids : 81kilos
Pied fort : droit
Début pro : 2015 
(avec LOSC Lille) 
1
re
 sélection en EDF : 10/11/2017 
France - Pays de Galles (2-0) 
En 2018, Benjamin a écrt l’Histoire de Bleus en inscrvant le sublime 
but contre l’Argentine en 1/8
e
 de ﬁnale. Cette « demi-volée Pavard » 
a d’ailleurs été récompensée par la FIFA car elle a été élue comme 
étant « le plus beau but de la Coupe du monde 2018 ». 
Le savais-tu ?
Nom complet : Benjamin Jacques Marcel Pavard
Benjamin PAVARD
1010
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